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1.  Kohlenstoff b(C90) = 0,21, tj(H90) = 0,"   &(N2)==0,79; «w = 31,4
2.  Steinkohle         n          0,17,    V         0,05,    n "'      0,78;         30,3
3.  Braunkohle-
Briketts            »          0,17,      »         0,12,    »        0,71;         29,5
4.  Erdol    und
Destillate         »          0,13,      »         0,14,    »         0,73;         28,7
5. Leuchtgas         n          0,10,      »'        0,25,    »   '     0,65,         27,2
6. Generatorgas
aus Braunkohlen  »          0,13,      »         0,14,    j>         0,73;         28,7
ausKoks             »          0,19,      «         0,06,    »         0,75;         30,5
7. Hochofengas     n          0,24,      »         0,02,    »        0,74;         31,8
8. Spiritus mit 90 v. H. Gew.
Alkohol               »          0,12,      ??         0,20,    »         0,68; m = 28
Fig. 16 zeigt, dafi die Kurven aller dieser Feuergase zwischen 0° und 1500° bis 2000°, also im gewohnlichen technischen Bereich, nahe zusammenfallen und nur geringe Abweichung von einer Geraden besitzen. Erst bei noch hoheren Temperaturen macht sich der rasehe Aufstieg der spez. Warme des Wasserdampfes geltend, so daB die Kurven auseinanderlaufen. Man kann also annehmen, daB die spez. Molekularwarmen aller re in en technischen Feuergase (mit Luft als Sauerstofftrager) bis ca. 2000° miteinander ubereinstimmen. Die mittlere Gerade ergibt die Beziehung
Fur konst antes Volumen ist
.   .   .(4.)
Wegen der Verschiedenheit der Molekulargewichte m sind die auf 1 kg bezogenen Werte cp bzw. cv verachieden.   Mit dem mittleren ware aber fur alle reinen Feuergase durchschnittlich
Aus der Molekularwarme folgt die spez. Warme bezogen auf die Masse von 1 cbm bei 0° und 760 mm durch. Division mit dem alien Gasen gemein-samen Molvolumen von 22,4 cbm, also
(6)
Feuergase mit LuftuberschuB. Bei bekannter Zusammensetzung lafit sich nach Gl. 2 mit Hilfe von Fig. 16 mcp ebenso bestimmen, wie ohne LuftiiberschuB. Der Stickstoff- und Sauerstoffgehalt kommt nur als Ganzes in Betracht.ie Kurven des reinen Feuergases fiir die widhtigsten Brennstoffe eingetragen. Die Gas-Zusammensetzung
